INFORME GENERAL SATI-Q ADULTOS 2010 


El informe general SATI-Q adultos fue confeccionado a partir de los datos aportados por 
las siguientes instituciones: 


UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS PROVINCIA 


Alexander Fleming Buenos Aires 
Argerich - UCIA CABA 

Clínica y Maternidad Instituto Privado de Neonatología y Pediatría Córdoba 
Clínica Marañon Córdoba 
Clínica Modelo de Entre Ríos Entre Ríos 
Clínica Parque Entre Ríos 
Clínica San Jorge Tierra del Fuego 
Domingo Funes Córdoba 
Hospital Bell Ville Córdoba 
Hospital Castro Rendón Neuquén 
Hospital Centeno La Pampa 
Hospital de Alta Complejidad Pte. Perón - UTIA Formosa 
Hospital Español de Mendoza Mendoza 
Hospital Eva Perón Santa Fe 
Hospital Municipal Dr. Emilio Ferreyra Buenos Aires 
Hospital Naval Pedro Mallo CABA 
Hospital Regional de Ushuaia Tierra del Fuego 
Hospital San Luis (UTIA) San Luis 
Sanatorio Adventista del Plata Entre Ríos 
Sanatorio Allende Cerro de las Rosas Córdoba 
Sanatorio Diagnóstico Santa Fe 
Sanatorio Garay Santa Fe 
Sanatorio Nosti Santa Fe 


Sanatorio Río Negro Río Negro 


Sanatorio San Lucas Buenos Aires 





